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tilde de la corporation de Trinity-House(a) et aux ressources deja
considerables dont elle disposait; mais, quant a leur effet utile, la
plupart des phares britanniques laissaient beaucoup a desirer.
Un grand nombre, en effet, etaient encore e"claires a la maniere
antique, par un, foyer de houille inegalement entretenu a 1'air
libre; quelques-uns n'etaient pourvus que de lampes fumeuses
avec miroirs a facettes; d'autres n'avaient pour tout appareil que
de simples cbandelles. On citait parmi ces derniers le pbare d'Ed-
dystone, non assure'ment pour la portee de sa lumiere, njais a
raison des 'difficultes vaincues pour son ^tablissement sur un ro-
cher a peine accessible.

PHARE D'EDDYSTONE.

19. L'ecueil d'Eddystone, situe a 10 milles au large du cap
occidental de la baie de Plymouth, avait ete" signale pour la pre-
miere fois, le ill novembre 1698, par un fanal installe sur une
tour en charpente de 60 pieds de hauteur. Un coup de mer 1'em-
porta dans la nuit du 26 novembre 1708, et avec le phare dis-
parurent les gardiens allumeurs, I'architecte ^mstanley et les
ouvriers qui 1'avaient accompagne pour travailler a I'exhaussement
du foyer.

Cinq ans apres cette catastrophe, une construction du merne
genre s'elevait sur le meme ecueil, aux frais et par les soins d'une
compagnie a laquelle le gouvernement avait concede les droits
a perceyoir pour ce phare pendant quatre-vingt-dix-neuf ans. Un
incendie detruisit la nouvelle tour cinq ans apres son erection,
et la reedification du phare fut confiee au celebre ingenieur Smea-
ton, a qui la plus ample latitude fut donnee pour le choix d'un

la) Celebre corporation maritime, institute en i5i5 par Henri VIII. Elle.est chargde de
1'administration des phares d'Angleterre, non cotnpris 1'^cosse etl'Hande.                     -m-
